




LES ROSES. 


65 


ROSA CENTIFOLIA 

Crenata. (Voyez tome i, page 72, var. ¡O 

R. (Subrotundifolia crenata.) Du P. Choix des Roses, p. 4. 
Idem Gjm. Ros. in Thy. Rosa Cand. serie 18, 11 o 17, p. 16. 

R. ( Crenata ), ou Rosier crénelé, Dum. de Cours. Rot. 
cultiv. 11 o 21 , var. 3. 

Rosier á feuilles de chéne. Guerr. Alm. des Roses, p. io 3 . 

LE ROSIER CENT-FEUILLES 

(¿ folióles crénelces.) 

DESCRIPTION. 

C’est 1111 arbrisseau assez touffu, qui s’éléve á la hauteur de 
deux pieds ou environ. Ses tiges se divisent en rameaux nom- 
breux, garnis de poils roides et glanduleux, éntremeles de 
petits aiguillons presque droits. Ces mémes aiguillons se dé- 
tachent promptement, de maniere que les branches adultes en 
paraissent dépaurvues. Les feuilles se composent de trois ou 
de cinq folióles rondes, ou á-peu-prés, d un vert obscur en 
dessus, plus pales en dessous, échancrées en cceur á leur base, 
profondément crénelées, chaqué crénelure terminée par une 
petite pointe glanduleuse, et denticulée en ses bords. Le pé- 
tiole qui les supporte est tomenteux, dépourvu d aiguillons. 
Les fleurs, tantot solitaires, tantót réunies par deux ou trois á 
l’extrémité des rameaux, semblables á celles de la cent-feuilles 
commune, mais plus petites, sont soutenues par des pédon- 
cules couverts de poils visqueux, glanduleux, odorante. Le 
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